Mor inż. Stanisław 


CH MIELOW IEG 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADZIO I PRADZIADZIO 


przeżywszy lat 89, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu, dnia 8 maja 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 15 maja 1986 r. 
o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku: 
ŻONA, CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKA Z MĘŻEM, PRAWNUCZEK I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


